NOTE

LA  CHALEUR RAYONNANTE.

Annales de Chimie et de Physique, S6rie 1, Tome IV; 1817, p.

Dans 1'Extrait de TQuvrage de M. Fourier sur la Theorie mathema-
tique de la chaleur, nous avons enonce la loi qui determine 1'intensite
des rayons sortis d'un meme point d'une surface echauffee. II est
exactement demontre que Fintensite des rayons n'est pas la meme,
qu'elle depend de Tangle compris entre le rayon et la surface dont il
sort; et qu'elle est proportionnelle au sinus de cet angle. On a reconnu
que ce resuitat, deja indique par les experiences de M. Leslie, est une
consequence necessaire de requilibre de la chaleur rayonnante : car
cet equiiibrc no pourrait avoir lieu si remission de la chaleur etait
assujettie a une autre loi. On sait aussi que ce rapport constant de
rintensit(3 au sinus de Tangle d'emission n'est point altere par la
inflexibility plus ou moins parfaite des surfaces; enfln on a donne
replication physique de cette loi. La suite de ces propositions forme
la Th6orie rnathematique de la chaleur rayonnante, telle qu'elle a ete
donn6e pour la premiere fois dans les Memoires de M. Fourier que nous
avons cites. L'inegale intensite des rayons emis n'est point, comme on
aurait pu le presumer d'abord, Teffet des forces repulsives qui agissent
k la surface des solides. Elle provient de ce que la chaleur envoyee par
les molecules interieures assez voisines de la surface pour concourir a
remission directe est intercept^ en plus grande partie lorsqu'ellet de telles conditions que le systeme de toutes les solutions possibles occupe un
